軽微 な 仕様 は 、 予 告 な く 変 更 す る 場合 が あり ます 。 
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[使用 上 の ご 注意 ] 

LED 光 源 に は パラ ツキ が ある た め , 同一 形 名 商品 で も 商品 ご と に 
発光 色 , 明る さ が 異 な る 場合 あり ます が 異常 で は あり ませ ん . 
LED 光 源 は 経年 変化 に より , 同一 形 名 商品 で も 商品 ご と に 発光 色 , 
明る さ が 異 な る 場合 が あり ます が 異常 で は あり ませ ん . 

光学 仕様 に つい て は LED の 性 能 改善 に より 変更 の 可能 性 が あり ます . 


/N 安全 に 関す る ご 注意 


・ 取 付け 、 取 外し や 問 具 清 掃 の と き は 、 必 ず 電 源 を 切っ て くだ さい 。 感 電 の 原因 に な り ま す 。 

・ ラ ンプ は 分 解 し な いで くだ さい 。 感電 、 ケ ガ 、 漏 電 の 原因 と な り ま す 。 

・ 雨 や 水滴 の か か る 状態 や 湿気 の 高い と ころ 、 結 電 の お それ の ある と ころ で は 使用 で きま せん 。 破 損 、 絶 緑 不良 の 原因 と な り ま す 。 
・ ラ ンプ を ソケット に 挿入 し 、9 0 度 回 転 さ せ て 閉 具 に 確実 に 取付 け て 下さ い 。 落下 の 原因 と な り ま す 。 

・ ソ ケッ ト の ガタ や 間隔 を 十分 に 確か め て 下さ い 。 接触 不良 に よる 過熱 、 発 煙 、 落 下 、 破 損 、 ケ ガ 、 不 点灯 の 原因 と な り ま す 。 

・ 使 用 され る 上 照明 如 具 で 規定 され て いる 周囲 温度 範 暑 で ご 使用 下さ い 。 

・ 紙 や 布 で お お っ た り 、 燃 え や すい も の に 近づけ な いで 下さ い 。 

・ 塗 料 な ど を 塗ら な いで 下さ い 。 ラ ンプ の 過熱 、 破 損 、 ヶ ケガ の 原因 と な り ま す 。 
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特記 事項 光二 : り 0% | DL-T441NM 


第 3 角 法 (JIS A-4) 単位 mm 





